RANCISZEK Książe RADZIWIŁŁ | 


ur. w Rzymie 1 lutego 1878 r. po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 1 grudnia 1944 r. w Oberglogau 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


za spokój Jego duszy odbędzie się w poniedziałek dnia 11 grudnia br. w kościele 
paraf. św. Anny w Krakowie 


o czym zawiadamia 
Rodzina. 


Zakład pogrzebowy ,CONCORDIA” 
JANA WOLNEGO Drukarnia Zwięzkowa, Krakow, ul, Mikołajska 13. 
KRAKÓW, PLAC SZCZEPAŃSKI 2 — TEL. 103-31 | 


